Coinnectify with LCD Display & Push Button 
Using Base Board 
Wiring Diagram for V2 
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Coinnectify with LCD Display & Push Button 
Wiring Diagram for V2 
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Coinnectify with LCD Display, LED Lights & Push Button 
Wiring Diagram for V2 
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Coinnectify w/out LCD Display & Push Button 
Wiring Diagram for V2 
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Coinnectify with LCD Display, Push Button 
& Relay for Coinslot LED Frame Wiring Diagram for V2 
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Coinnectify with LCD Display, Push Button, 
Relay for Coinslot (Cut-off Relay) & Coinslot LED Frame 
Wiring Diagram for V2 
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Coinnectify with LCD Display, Push Button, Coins Counter Blinker, 
Buzzer & Relay for Coinslot LED Frame 
Wiring Diagram for V2 
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